取巧説明書 保罰書付(裏表紙) 

クリーナー嫁庭用） 

品番 SC-MP8M 





このたびは、クリーナーをお買い上げいたださ、あり 
びとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しくお使い 
<ださい。 

とくに r まを上のごま 意 J はおずお読みください。 
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに 
大切に保管してください。 


ま全上のご注意 
使用上のお願い 
各部のなまえと組み立てかた 

付属品 

お掃除する 
付属ブラシの使いかた 

床ふををする 
紙パックを交換する 
収納する 

お手入れをする 

付属ブラシ 
パワーブラシ 

本体-伸縮パイプ-ホース 
モーター 前 フィルター 

別売品 

よ<あるお問い合わせ 
故障かな？と思った5 
保護装置について 
お客さまご相談窓口 
仕様 

保証とアフターサービス 
保証書 


この商品を使用でさるのは曰本国内のみで、国がでは使用で 


This appliance is designed for domestic use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 


PRINTEDWITH この取扱説日月書の印刷には、植物性大豆;'由インキ 
SOYINK.. を使用していまず。 


上手にほって上手に節電 


使えるシートは 
どれかし5? 


付属ブラシは 
どラ使ラの？ 


ぺージ 


たとをは 


お手入れする 


準備する 























安全上のごま意 


(^、ずお守りください) 


ご使用の前に、この r を全上のごま意」をよ<お読みの上、正し<お使いください。 

お使いになる人や他の人々へのを害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
表示内容を無視して誤つた使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

取扱いを誤った場合、使用者び 
死亡または重傷を負ラことび想 
定される危害の程度 


A 注意 

取扱いを誤った場合、使用者び軽傷を負ラ 
ことび想定されるか、または物的損害の発 
生び想定される危害-損害の程度 

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 

^ : (S) 記号はし口まいけない「禁山内容 

W i (左図は分解禁止） 

C i 

>記号は必ず実行ずる「強制」内容 
(左図は電源プラグを抜く） 


At 

隆化 
言口 



广 電源プラグ•コード•コンセント 


C 

電源プラグ 
を抜く 


>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント 
か5巧< 

-^感電 - けがの原因 


0 - 


めれた手で電源プラグの巧き差しをしない 

—感電-けがの原因 


禁止 


〇 


強制 


•定格1已 A じ(上 • 交流10 0 V のコンセントを単独 
で使ラ 

^他の器具と併用するとコンセント部び異常発熱して 
発火の原因 

• 電源プラグに付着したほこりは乾いた巧でふさ取る 

^ほこりびたまると乂巧の原因 

•電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 

-►感電-ショート-発火の原因 


•コードや電源プラグび傷んだり、コンセン 
卜の差し込みびゆるいときは使用しない 

-►感電.ショート.発火の原因 

コードを傷つけない 

(加工する-無理に曲げる-引っ張る•ねじる- 
たばねる. 重いちのを載せる.挟み込む.パワ 
-ブラシに卷を込むことをしない。） 

一'火災 .感電の原因 


パワーブラシ 


接触禁止 


回転ブラシ-自動停止スイッチ 
軸れない 

-►回転ブラシの回転に 
よるけびの原因 
特にお子様にはミち意 
してください 


回転ブラシ 


シヤッターに 

自動停止 


0 * 引义性のちの-义①気のあるものを吸わせない 

(口油-ガソ I 」ン' ベンジン.シンナー 
トナータバコの吸し馈' 線香など） 

禁止 一爆発.火巧の原因 



本体八ンドル 


前八ンドル 



分解禁止 



水場での 
使用禁止 


>改造はしない 

修理技術者む外の人は、分解したり修理をしない 

^火災-感電-けびの原因 
修理はお買い上げの販売店またはお近くの r お客さ 
まご相談窓□」 （17 ページ）にご相談ください。 

>水洗いや風呂場での使用は描巧にしない 

(水洗し巧きる部品 （1 1ぺージ)を除く） 

■感電の原因 


〇 

強制 



♦ 異常.故障時には直ちに使用を中止ずる 

^発煙.発火、感電のおそれあ0 

• 怖ふき」「自動(エコ運転)」「強」「弱」を押しても 
時々運転しないとさびある 
•電源プラグやコードを動かすと、通電したりしな 
なかったりずる 

•運転中、時々止まる、または異常な音びする 
•本体び変あしたり、異常に熱い 
• ホースび破れている 
• こげ<さいにおいびする 

すぐに「切」を押し、電源プラグを损いて、販売店 
へ点検-修理を依頼してください。 
































































广 電源プラグ•コード•コンセント 


〇 


強制 


C 

電源フラグ 
を巧く 


I 電源プラグを巧くときは、コードを持たず 
に電源プラグを持つ 

^感電やショートによる発乂の原因 

I コードはまっすぐに引さ出ず 

ーコードび本体とこすれて破損し、感電•発火 
の原因 

I コードをきき取るときは電源プラグを持つ 

^電源プラグびあたってけびをする原因 

I 使用時に(がは、電源プラグをコンセント 
か5巧< 

^けびややけど、絶縁劣化による感電-漏電 
乂巧の原因 


广 


眼曰-排気曰 


0 

禁止 


I 吸込□をふさいで 
長時間運転しない 



I 排気□はふさびない 

^過熱による本体の変形-発火の原因 


0 

禁止 


本体パンドル•前パンドルむが 
を持って本体を持ち上げない 

I 収納の状態で持ち運ばない 

^本体ゃ部品の落下に 
よるけびの原因 



• 本体に乗5ない 

^故障や転倒によるけびの原因 
特にお子様にはま意してください 

• 本体-ホース-伸縮パイプの接点に、 
ピンなどの金属類を入れない 

-►感電の原因 


伸縮パイプ 


ホース 


本体 



接点 


接点 


接点 


火気禁止 


引义性のをのの近くで使用しない 

^爆発 . 火災の原因 

义気に近付けない 

-•■本体の変形によるショート-発火の原因 


使用上のお願い 

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除 L ソ 
がの目的には、使用しないでください。 


巧のをのはのわせない 


水などの液体や湿ったゴ5 
ガラス、ピン、刃物などの鋭利なちの 
を量の粉、砂、小石など目づまりするちの 
ポ U 袋やストツキングなどの大さなゴ= 

► 故障や吸込力低下の原因 


ホースの巧いはていねいに 


ホースを持って本体を持ち上げない 
ホースを踏みつけない 

►ホースの破れや、断線による故障の原因 
ホース内には通電用の配線をしています。 


パワーブラシの扱いは正し< 


壁や家具に強<当てない 

床に強く巧し付けたり、落とさない 

► 傷つさや故障の原因 

回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い 
続けない 

► じゅラたんやたたみを傷めまず。 

車輪がすり減つた状態で使い続けない 

►床を傷つけるおそれびあるため、使用を中止 
し、販売店にご相談ください。 


付属ブラシを正しくほラ 


傷つさやすい所には強く押し付けない 
伸縮パイプやホースの先端で掃除しない 

► 傷つさや故障の原因 

付属ブラシを取0付けて掃除して< ださい。 


巧のよ5なが態で巧い続けない 


ゴミサインがホ点灯-ホ点滅している 
ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴ5が 
つまつている 

パワーブラシに大きなゴミや薄い力ーペット、 
玄関マットなどがかみ込んでいる 

► モーターの過熱防止のため保護装置びはたら 
きまず。 （1 日ページ） 

本体が転倒している 

► 床面の傷つさや故障の原因 


紙パックを正しくほう 


破れた紙パックの使用や繰り返しの使用は 
しない 

► 故障の原因 


準備する 


2 


























各部のなまスと組みてかた 


手元スイッチ （ 4 ぺージ) 


そのままブラシ （6 ページ) 



伸縮パイプ 


長さ調節ボタン 

押しなびら伸縮パイプの長さ 
を調節してください。 

調節時は、「カチッ」音を確認 
してください。 


パイプホルダー 

(10 ページ） 


ヴ V ップ 

逆立ちハンドル （已ぺージ） 
ホース 

コード巻き取りボタン 

(1 0ページ） 

電源プラグ 


コード 

黄印を目まに引を出し、 
ホ印し U 上は引を出さ 
ないでください。 


黄印（断線の原因） 


本体八ンドル 


ゴ S サイン 

(4.9.1 日ぺージ） 

ふた 


(己. 7 . 11ぺージ) 


•パワーブラシを振ると「カラカラ」と音びします 
び異常ではありません。 

※ホース/伸縮ノ f イプ/ノのーブラシをはずすときは、 
ボタンを押しなびら抜いてください。 


ホース接続部 
本体のピン巧4か所に巧し、 
ホースの 金属ピンは2本で 
すび、異常ではありません。 

ピン 




ずを間ポケット 


ブラシ付 
ずさ間用 
吸 

(日ページ) 


付属品 



お掃除しなが5、 

かんたん省エネ！ 


まずお部屋を片付ける 

先にお部屋を片付けておけば、 
掃除機をかける時間び短縮でさ 
電気代の節約になります。 

紙パックをチェック 

コびいっぱいになっていた5 
紙パックを交換（日ページ）しま 
しよラ。びたまったままで 
は吸込力び低下し、お掃除の効 
率び悪くな0ます。 


自動（エコ運転）※1を上手に使う 

回転ブラシのセンサーび床の種類 
を検知。床面に適した吸込力に自 
動調整し消費電力を抑えるので、 
電気代の節約にな0ます。 



《1: SC - MP 8 M エコモード：年間消費量力量約] 6.4 kWh / 年年間電気代約3目]円（税込）と、 SC - MR 8 J 強モード：年間消費電力量約 
3を日 kWh / 年年間電気代約724円(税込)との比較。電力料金目安単価22円 / kWh (税込)で計算。1日目分、毎日掃除した場合の試算。 
フ□一 U ング6已％、たたみ]日％、じゅラたん他2已％で試算。床面の割合は当社調查による。 











































お掃除ずる 





板の目にそって軽くすべ S せる 
•フ□一 IJ ングシートを取 D 付けて 
「床面き」ちできます。 （7 ページ） 


>ブラシ付すを間用吸込□を使5と3’=サインび点なする 
場合びありますび、異常ではありません。 


たたみ 


たたみの目にそってゆつ < りと動かす 


電源プラグを 
コンセントに 
差し込む 


次のよラにパワーブラシを動かすと、 
より効果的にお掃除でをます。 


H -I’s サイV てミ P 呂会 f - 1ロホトけ A 


ゴミサイン 下記の場合に点なまたは点滅でお知らせします。 


じゅったん 

①一定方向に往復③直角方向に往復③残ったすみ 
の順でゆっ<り動かす 

•新しいじゅ5たんは遊びちび 
をく取れますび、ご使用にと 
ちない徐々にかなくなります。 


回転ブラシの回拓を r 切 J FAJ するとを 


巧すたびに「切」「入」び切0替わ0まず。 

床-たたみで運転音び気になるときは「切」にします。 

— S @对甲して運拓を止める 

■ r 自動江コ運斬」協」「弱」で運転中 、I 巧ふき)を押しても床ふきには切り替わり 
ません。一度^を押して切り替えてください。 


床ふさに 

(7 ぺージ) 


胃を巧して運転を始める 

巧ずたびに吸込力び切り替わりまず。 

運 rflS ?] 脂」 旧動じコ運転) j 惜」 


ブラシ 

切/入- 


剛 

Q ま/弱 J 


「弱」. 


暇込力の目安 

自動 

(エコ運転) 

じゅラたん、床、たたみのお掃除に 
(床面の種類に合わせて吸込力び自動調節されます。） 

回転ブラシを「切」にした場合、「切」にする直前の 
吸込力で維持されます。 

再度回転ブラシを「入」にすると、自動調節に戻ります。 

強 

じゅラたんのお掃除に 

t 弱 

薄い敷物のお掃除に ■ 


ゴ5サインの表示 

お知5せ内容 

〇緑点口 

自動（エコ運転）で運転中です。 

#ホ点灯 

紙パックの交換時期です。（日ページ） 

7#ホ点ミ威 

本体のな護装置び作動中です。 （ 1日ページ） 


お掃除のアドバイス 


運拓中に S 款を巧す 

^ イ 


•運転中および運転後、本体•コード•電源プラグ•排気び熱くなりますび、異常ではありません。 

• じゅラたんなどでパワーブラシの操作び重いとさは、吸込力を下げてください。 

•パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転フラシび止ま D ます。床面に置いてち回転フラシび回転しないとをは自動停止 
スイッチ （1 ページ）びはたらいている可能性びあります。パワーブラシをいったん床面から持ち上げてゆっくりおろしてください。 































































お掃除ずるりづき) 





がわ J パヮ 


•通常の位置にもどすには、逆の手順でグ U ップが上になるよラに回してください。 


クルッ！’ 

パィプホルダ-'? 




手元をひねって伸縮ノ くイプを下げる 


• そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所を 
お掃除しないで<ださい。床などを傷つけることびあります。 

■パイプホルダーび家具や床に当たらないよラにミち意してく 
ださい。傷をつけることびあります。 


パワーブラシを逆立ちさせたときは 

■パワーブラシを家具のすを間などに固定させているとをにパイプをち図の矢印のち向に 
動かさないでください。パワーブラシび破損することびあります。 

■まっすぐ前後に動かしてください。無理に左ちに動かすと、伸縮パイプび破損すること 
びあ0ます。 

•回転ブラシによ D ゴ5び飛び散って吸い込めない場合は、 

掃除してください。 


ブラシ 

切/入 


を押し回転を止めてお 


1 

尹 




己 











































付属ブラシの使いかた 



ノ 


ブラシ付すを巧用化込口 


ホース/伸縮パイプに取り付けまず。 




•吸込音び気になるとさは、吸込力「弱」にしてください。 


ブラシ付ずき間用吸込□は 

グ1」ップに対して横向をに取 D 付けることもでをます。 
グ U ップび当たって、狭い棚などびお掃除しづらいとを 
は、図のように取り付けて使用してください。 



そのままブラシ 


伸縮/(イプをはずし、凸部に指をかけて起こしまず。 



指や手をはさまないよラにま意 そのままブラシ 


伸縮/ (イプにも取り付けられます。 


そのままブラシの 
片側を引さ上げ、 
取りはずす 


伸縮パイプのピンに 
ブラシの穴を合わせ、 
押し込む 



e 





































































巧ふきをする 


パワーブラシにフ□ーリングシートを取り付けると、ゴ5を吸い込みなが5床ふきができます。 

B 使えるシート/使えないシート 

この掃除機は、下記の「使える」フ□一 U ングシートを使用ずるをのとして開発されていまず。「使えない」 
シートを使用した場合、ク U —ナーの性能•品質を保証でさません。必ず「使える」シートを使用してください。 


〇使ぇ5 

X 使えない 

-別売品の交換用フ□一 U ングシート 

-ウエットシート 

(13 ページ） 

- 厚みの厚いシート 

-市販のフ□一 U ングワイパー用シート 

- テイツシユぺーパー 

1 ドライタイプ- \ 

-寸法び大さいシート 

i 寸法 約200 mm X 300 mm / 

-薬剤び使用されたシート 


ウエットシートは 
使えません 


このパワーブラシは 
ドライシート卷さ付け 
専用です。 





■回転ブラシの回転を r 切」「入」するには 
を押す 


ブラシ 

切/入 


尿ふき I で運転中、を巧してち運転は 


切0替わ0ません。 


パワーブラシののせかた 



フ□-リングシート使用上のお願い 

• フロー 1」ングシートは1枚だけきを付けてください。 

•湿った床面ではフ n - U ングシートを使用しないでください。 
故障の原因にな0ます。 


味ふき しで使巧しないでください。 


〇正しい例 X 悪し、例 X 悪い例 X 悪い例 


(床び傷ついたり、故障の原因） 

I フロ ー U ングシートを取り付けたまま、砂や大きなゴミを 
吸わせないでください。（床を傷つける原因） 


巧ふきかおね 
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心 i ’ 

1 . 1 


p 


. で 

ミふまびラま< 
?をないとを 







巧ふををの 
お願い 


フ□—リングシートの巻き付きび悪い 


•回転ブラシのお手入れをしてください。 （1 1ぺージ) 


•床ふを後は、フ n - U ングシートをはずして 
ください。回転ブラシに巻を付けたまま長時 
間放置するとパワーブラシの性能をそこなラ 
場合びあります。 


振動が大きい/回転ブラシが停止ずる 


•フロー|」ングシートを巻を直してください。 



圓 ga を押し伸縮パイプか目 
パワーブラシをはずす 

























































































































































































































































紙パックを交換する 

交換の前に「切」を巧し、電源プラグを抜いてください。 


•交換の目まをゴミサインホ点好でお知らせ※ 

※吸込力「自動（エコ運転）」「強」で運転中のみ 





点口 (赤色) 


ゴミの種類によつてホ点归の時期び異なる場合びありまず。 コゴサイン 

•目づまりしやすい砂ゴミや±ぼこりびをいとき……コ’ミび少なくても赤点なすることびあります。 

• ぺットの毛や綿ゴ5びをいとを……ゴ5びいっぱいでも赤点打しないことびあります。吸込力び弱いと感じたら、 

紙パックを交換してください。 


巧願し、〜長くお使いいただくために一 

■破れた紙パックのほ用や繰り返しのほ用はしないでくだをい。 

が障の原因にな0ます。 

■ホ点な状態で巧い続けないで<ださい。 

ホ点な状態での運転はモーターに負担がかかります。 

ホ点な後は、すぐに紙パックを交換してください。 




新しい紙パックの台紙を 
本体のみぞに差し込む 



台紙をフックに引っかける 


取 

0 

は 

ず 

す 


取り付ける 
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収納する 


紙パックの 
お求めは… 


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社两正 I 
しソ外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙 
•発义するおそれがあります。また、クリーナー 
の性能-品質などを保証でさません。必ず=洋電 
機製の I 純正 I 紙ノ 〇ックを使用してください。 

(13 ぺージ） 





紙パックを捨てる 




ふたを閉める 


• みたび閉まらないとをは紙パックび入って 
いないか、正しく取り付けられていません。 


n コードきき取りボタンを巧して 
電源コードを巻き取る 



H 伸縮パイプを本体に固定ずる 




• 収納の状態で持ち運ばないで < ださい。ホースや伸縮パイ 
プびはずれた場合、を険です。 

• 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してくだ 
さい。 





























































































































































































































































































































お手入れをずる 

お手入れの前に「切」を巧し、電源プラグを抜いてください。 

ベンジン•シンナー•アルカリ性洗剤•漂白剤などは使用しないでください。（変色-変形-割れの原因) 


水洗いマークについて 


水洗いできます 

^ 水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いゃ目づまりの原因） 

7 反 ホぃ可 ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変おの原因） 

7 j < 洗いでをません 

水洗い不可 


付属ブラシ 


そのままブラシ 

ホース か5はずして 

水洗いする 



ブラシの根元にか5みついたほこり 
などは、ブラシ付すさ間用吸込□で 
お掃除してください。 


ブラシ根元から先端に 
かけてかを出すよラに 
吸い取る 



円 回転ブラシを取り出す 

①カノ（一をはずず 


③回転ブラシのベルト側を引き出し 
ベルトをはずず 



ブラシ付すき間用吸込口 
水洗いする ^ 


た 

水洗い可 



パワーブラシ 


H ゴミを取り除く 

①回転ブラシのゴミを取り除く 

巻を付いた糸くずなどは 
はさみやピンセツトで取り除く 



ウイングクロスについたゴ5や 
ほこりは歯ブラシ等で取り除く 
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夕一前フイルター ( f 肖親な-卜 


お手入れのタイ S ング 

-ゴミやほこりが付着したとさ 




n 取りはずず 


0軽くはたいてゴミゃ 
ほこりを落とず 

■モーター前フイルターは 
水洗いしないでください。 


モーター刖 J 7 イルター 


フイルター枠 




※モーター前フィルター ( Ag + ゼオライト消臭フィルター)び破損 
した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買いホめください。 

(1 3ページ） 



③ブラシ付ずき間用吸込口で 
パワーブラシ裏面のゴミを 
吸い取る 


ベルト付近や凹部の 
3’=を吸い取る 


水ない不可 


且 回転ブラシを取り付ける 

①プー U —びないほラの軸受を 
凹部に差し込む 


③反対側のプー U —にべルトをかけ、 
軸部をみぞに入れる 



自動停止スイッチや車輪に 
卷を付いたホくずなどは 
ピンセツト等で取り除く 


③カバーを取り付ける 





「しまる」の 
〇印に合わせる 



本は • 伸縮パイプ • ホース 




所水。 

台たい 

はめさ 

キ J すだ 
とラ< 
いをて 

ど剤し 
ひ洗を 
び性ぶ 

f 中水 

巧用で 




5 

か 

且 



お手入れする 















































































別売品 


お近< のサンヨー商品販売店でお買い求め < ださい。 
(価格は2011年2月現在のものです。） 


※別売品のブラシの種類によっては 
パイプの太さが違ラため、付属品 
のつぎ手 （3 ページ）を使用して< 
ださい。 



■ふとん□-ラー 
(アト ピッ トタ ーボ） 

■ふとん□ーラー 
口 □ぺッ 卜 □—ラー） 

■ ブラシ付 3 段ロング 
すさ間用吸込 □ 

■ 交換用フ□-リングシート 
(已枚入り） 

SCS - ATP 20 

SCS - ATP 1 1 

SCS - LB 3 

部品コード616152 ]已7日 

メーカー希望か売価格 

10,290円 （税损目ぶ日日円） 

メーカー蒂望小売価格 

7，140円 （税损 6.8 日日円） 

メーカー希望ル売価格 
1,260円 （税抜1.200円） 

メーカー希望/」 \ 売価格 

525円 （税抜加0円） 


〜グ 


■ モーター前フィルター 
(A 呂 + ゼオライト消臭フィルター） 

ふとんの 
お匪に 


高い巧や狭い巧の 
^ お掃除に 

部品コード6161617色日日 

メーカー蒂望ル売価格 

己30円 （税抜目日日円） 


■紙パック…使える紙パックは UTF の 4 種類です。 


* パワー持続タイフ 

SC-PX17 (3 枚入） 

メ —力一希望ィ」\売価格 
1ぶ60円（税损1ぶ〇日円） 

キヤツチしたダニのフン* フラボノイドの 

死がいの活性を 抑制*1 入った 

アレル ブ□ッ ク- 立体3重層防臭*2 タイプ 


アレルブ□ック-防臭剤 


植物抽出フラボノイド 
アミノ酸 

デンプン加水分解物 


>排気クリーンタイプ 

SC - P 1 己 （己 枚入） 

メ —力 一希望ィ」\売価格 

1，155円 (税抜]，1日日円） 

特殊3重層で 
巧おやダニの 
死びいちキャッチ 


►フラボノイド入り 
防臭が高性能タイプ 

SC - P 15 (己枚入） 

メーカー蒂望ル売価格 

1，050円 (税抜1 .日日日 円） 


向演剤1 

植物抽出フラボノイド 
オキシト U カルバ u ル酸 
亜鉛化合物 


►フラボノイド入り 
防臭* 2 タイプ 

SC - P 14 (己 枚入） 

メーカー蒂望/ ■) \売価格 

735円 （税巧700円） 


向读剤1 

植物抽出フラボノイド 
オキシト U カルバ U ル酸 
亜鉛化合物 


抑制効果 


品番 

試験機関名 

試験方法 

巧制の方法 

SC - PX 17 

株式会社大販環境技術センター 

EUSA 法 

繊維に付着 


★2 


紙パックの防臭成分によりコの臭いを和5げます。ただし、ク U —ナー本体のコ‘ムなどの臭いには、効果びありません。 
ゴ S の臭いを和5げる効果の持続期間は使用開始後、約]か月です。 （3‘ S の量、種類によって異なります。） 
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ぶぐあるお問い□わせ 


I 使える紙パックの 
品番は？ 


0 


' 兰洋電機製の 
純正紙パック L ソが 
(各社対応紙パック等） 
は使えるの？ 


0 


紙パックはいつ 
交換した5いいの？ 


©長期間使っても 


ゴミヴインがホ点'灯 
しない ••• 。 


0 


ブラシ切/入ボタンは 
どんなときに使うの？ 


0 


つざ手はどんなとさに 
使ラの？ 


0 


ウエットシートは 
使えるの？ 


ご回答 


ページ） 


•兰洋電機製 SC - PX 17、 SC - P 1 目、 SC - P 1 ち、 SC - P 14 の4種類が 13 

お使いいただけます。 


I ゴ=サインび赤点なしたら交換してください。 

ただし、ゴ-の種類によっては正しく点なしないことびあるので、月 
に1回は紙ノ f ックのゴ-の量を確認し、ゴ5びいっぱいになっている 
場合は赤点なしていなくてち紙パックを交換して < ださい。 


ゴ'サイン 



I 別売品のふとん□ーラーなどを取り付けるとをに使用します。 

普段のお掃除では使用しませんので、な<さないよ5に保管して<だ 
さい。 



I 使用でをません。 

水分び本体に吸い込まれるため、故障の原因になります。 
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参必ず=洋電機製の純正紙バックをご使用<ださい。当社純正し U がの紙 13 

パックを使用した場合、モーターび発煙 • 発火するおそれびあります。 

またク U —ナーの性能-品質などを保証でをません。 


ゴ5の種類（綿ゴ5など）によっては空気び通り抜けるのでゴ5サイ 
ンび赤点なしないことびあります。ゴ5びいっぱいになっている場合 
はゴ5サインび赤点なしていなくてち紙パックを交換してください。 


参パワーブラシの回転ブラシ「切」「入」を選択でをるボタンです。床や 
たたみで運転音び気になるとさは切にしてください。 



お問い合わせ内容 


たとをは 
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故障かな？と思った 5 

次の点検をしていたださ、それでもなお異常があるとをは事故防止のため使用を中止し、電源プラグ 
を抜いて、お買い上げの販売店にご相談<ださい。ご家庭での修理は危険ですか5おやめ<ださい。 
修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体•ホース•伸縮パイ 
プ•パワーブラシ）をご持参ください。 


こんなとさは 

( ここを調べてください ぺージつ 

運転しない 

► 

參本体にホースび確実に差し込まれていますか？ 3 

•電源プラグびしっかり差し込まれていますか？ 4 

"-ちラー度差しなおしてち運転しないとをは、お買い上げの販売店にご巧 
談ください。 


運転び自動のに止まる 
吸込力び弱い 


参紙パックびゴ5でいっぱいではあ D ませんか？ 9 

•ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴ5びつまっていませんか？ 11’16 

•モーター前フィルターにコ '= やほこりび付着していませんか？ 12 

—お手入れをします。 

•ゴ5サインびホ点滅していませんか？ 16 


^モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置びはたらくことびあ D ます。 
「な護装置について/本体」の説明に従い、処置をしてください。 


•3= サインび赤点なしていませんか？ 9 

-► 紙パックを交換します。 


運転音び大きい 


•ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴ5びつまっていませんか？ 

11-16 


► 

•モーター前フイルターにコ’5やほこりび付着していませんか？ 

—お手入れをします。 

12 



•本体のふたび開いていませんか？ 

J 


運転中にボコボコと 
音がずる 


ゴ S サインび 
赤点灯したまま消えない 


•紙パックびゴ5でいっぱいではありませんか？ 9 

•モーター前フイルターにコ '5 やほこりび付着していませんか？ 12 

—お手入れをします。 

參ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにコ'ミびつまったり先をふさし、でいませんか？ 11-16 
^上記箇所のお手入れ-処置をしてちゴ=サインの赤点なび消えないとを 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


ゴミび少ないのに 
ゴミサインびホ点な 
ずる 


•目づまりしやすい砂コ '= や±ぼこりびをいとさは、コ‘5び少なくても赤点 9 

なすることびありますび、異常ではありません。 

紙パックを交換してください。 


ゴ三びいっぱいでち 
ゴミヴインがホ点な 
しない 


参ペットの毛や綿ゴ5びをいとをは、ゴ5びいっぱいでも赤点なしないこと 9 

びあ D ますび、異常ではありません。 

吸込力び弱いと感じたら、紙バックを交換してください。 


回転ブラシび回5ない 


参パワーブラシを床から浮かずと、安全のため回転ブラシの回転は止まりまず。 4 


•ブラシ回転を「切」にしていませんか？ 4 

一「ブラシ切/入」を押して「入」にします。 

•パワーブラシ-伸縮パイプ-ホースび確実に差し込まれていますか？ 3 

•自動停止スイッチ-回転ブラシの軸受にゴ5び付いていませんか？ 11 

—お手入れをします。 

•自動停止スイッチびはたらいている可能性びあります。 1 


ーパワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 

•バワーブラシに大きなコ'5、薄い力ーペット、玄関マットなどをかみこんだ 16 
り、回転ブラシにコ ' S やホくずびきき付いていませんか？ 

ーノ（ワーブラシの保護装置びはたらくことびあります。 

「保護装置について/パワーブラシ」の説明に従い、処置をしてください。 
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コードび全部巻を取れ 
ない 


コードび引さ出せない 


異臭びする 


>コードび片よつた D 、よじれて巻かれていませんか？ 

ーコードを！〜 2 m ほど引を出して、もラー度卷を取ります。 

>コードびからんでいませんか？ 

一無理に引を出さず、コード巻を取りボタンを押しなびら「巻を取り」 
「引を出し」を繰 D 返し行います。 


参モーター前フィルターにコ '= やほこりび付着していませんか？ 12 

—お手入れをします。 

•紙パックびゴ5でいっぱいではありませんか？ 9 


保護装置について 

下記の原因によって保護装置がはた5さ、次のいずれかのげ態になります。 



■モーターの過熱を防ぐため、コちサインびホ点滅し、 

吸込力びほ下（吸込力の調節はでをません） 
^この状態で運転を続けると運転び自動的に停止 

■モーターの過熱防止の巧護装置げはた S を、運転げ自動のに停止 


•紙パックにゴ5びたまりすぎている 

•ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴ=びつまつている 

①「切」を押し、電源プラグを抜く 

③•紙パックを交換する （9 ページ） 

•ホース、伸縮パイプにつまったゴ=を取り除く 

^ - 、 

ホース や伸縮バイプにつまったコ'ミは、 

-* ■長めの棒などで取り除ぐ 

(先びとびった棒は使用しない） 



パワーブラシの過熱防止の 
保護装置がはた S き、 

回転ブラシび停止 


1.巧 

人 、 J 


(mm) 


>大をなゴ5、薄いカーペット、 
玄関マットなどをかみ込んだ 
• 回転フラシに3’=やホくずび 
卷を付いている 


>パワーブラシにつまったゴ5を取り除く 


①「切」を押し、電源プラグを抜く 
③*かみ込んだちのを取り除く 
•回転フラシに巻さ付いたゴ5や 
ホくずを取り除く （1 1ページ） 

③已〜10分待ってから使用する 
(周囲温度により時間は異なります） 


③電源プラグを差し込んで再度運転する 

上記の処置をしてち運転しないとをは、電源プラグを抜を、 
1己〜日0分待ってから使用してください。 

(周囲温度によ D 時間は異なります） 



たとをは 
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お客さまご相談窓 □ お願いします ° 

■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 

家電商品についてのを般的なご相談 <=洋電機が式を社お客さまセンター> 

受付時間： （36 己曰）9:00〜18:30 
I がを:合ホ目談，客 □ ] 〇已 0-31 1巨-3434 I 

※上記ま号をご利用できない場合は 大阪 (06) -目 994-9 己70 へおかけください。 

《郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8日77大阪府巧□市京阪本通2-已-已 

FAX :大阪 (06)-6994-9 己] 0 


家電商品の修巧サービスについてのご相談 <=洋電機サービス巧式を社> 

受付時間 

月曜日〜金曜日9:00〜1狂30 口月〜8月)8:4已〜19: 30 


±曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 





東吊コー J レセンター 

化ミ毎道地区 

0己 0-31 1 6-2333 




の加-びご利用できない場合は、 

ま化地区 

〇已 0-31 1 6-2444 




まを□3-5302-：3401へおかけください） 

関東-甲信越地区 

0己 0-31 16-2222 





近畿地区 

〇已 0-31 16-2 己己己 






北陸 

050-31] 6-2 已已已 



修理相談窓 □ 

大阪コールセンター 
の加-びこ制用できない場合は、 

大阪□日-42抓-8400へおかけくださし)） 

中部-北陸地区 

中部 

050-31 16-2666 
沼津地区は、 

050-31 16-2222 




中国-四国地区 

中国 

0己 0-31 16-2777 





四国 

050-31 16-2555 





九州地区 

〇已 0-3] 1 6-2888 



沖縄地区 

098-944-5018 



(《)ミ中縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜17:30 

(曰曜、祝曰及び当社休曰を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談 <=洋電機サービス巧式を社> 

受付時間：月曜日〜±曜日9: 00-17： 30旧曜、祝日、当社休日を除く)※-部、±曜日が木日のヴ-ビス拠点びあります。 

家電商品の持込み修理および部品のごを文については、各地区のサービス拠点で承っております。 

最寄の拠点は弊社ホームぺージ ht な)://山. sanyo . ccim もしくは上記〕ールセンターでご確認ください。 

■上記のご相談窓□の名称、電話番号はを要することびありますのでご了をくださし、。 


お客さまご巧談な□におけるお客さまの個人眉报のお取扱いについて 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話香号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づさお要と判断される場合を除さ第云ちへの開示は行いま 
せん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に巧 
応ずるために、通話内容を録音させていただくことびありまず。 

<利用目的> 

♦お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問いをせおよび修理の対応のみを目的と 
して用います。なお、この目的のために兰洋電機株式会社および関係舎社で上記個人情報を利用ずることがありまず。 

く業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に巧しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理 • 

ぉ=吗を [ 、仁.しずす 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ h け p :// jp . sanyo . com をご覧ください。 


1 10610 U 
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仕様 


■取扱説明書-保証書には商品の色記号の表示を省略しています C 
■包装箱に表おしている品番の後の記号び色記号です。 


■運転を停止してち、電源フラグび差し込まれていると約1 W 電力を消費します。 
※運転音の表示は、 J 旧 C 日10別こよる。 


保証とアフターヴービス 


補修用性能部品の 
保有期間 

>ク U —ナーの補修用性能部品の保 
有期間は、製造巧切り後6年です。 
>1性能部品とは、その商品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとさは 

故障かな？と思った5 (1 已ページ）に従って調べていただき、なお異常のあるとさは、ご使用を中止し、 
電源フラグを巧いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示<ださい。保証書の規定に従って販売店び修理させていたださます。 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理させていたださます。 


愛情点検 

長年ご使用のクリーナーの点検を！ 

の 

このよラな 
症状は 

あ 0 ませんか 

■「床ふき」「自動(エコ運転)」「強」「弱」を押しても時々運転しないときがある。 

■電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりずる。 マ、^巾 m 

■運転中、時々止まる。■運転中、異常な音がする。 

■ 本体が変形したり、異常に熱い。 

■ホースが破れている。■こげくさいにおいがする。 

事故防止のため、 
すぐに「切」を押し、 
電源プラグをおい 
て、販売店へ点検 
修理を依頼して< 
ださい。 


E ま電機株な会な 

兰ま電蝶コンシュ-マエレク HII ニクス巧な含な 
家電丐巧立口 

干巳7日-2332兵庫県加西巿鎮岩町194ま地の4 


保証期間び過ざているとさは 


保証書 

♦保証書は、この取扱説明書の裏ま 
紙についております。販売店にて 
所定事項を記入しますので、記載 
内容をご確認いたださ大切に保管 
してください。 


保証期間 

お買い上げ曰か51年間 

J 


ご不明な点や 
修理に関ずるご相談は 

•修理に関するご相談な5びにご不 
明な点は、お買い上げの販売店に 
お問い合わせください。また、ご 
起居やご贈答品などでお困りの場 
合は、ちよりの当社「お客さまご 
相談窓□」 （1 7ページ）にお問い合 
わせ < ださい。 


お客さま 
メモ 


お買い上げ曰 

年月日 

お買い上げ 
販売店名 

TEL () - 


'電源 

AC 100 V 已 0- 己0 Hz 共用 

消費電力 

1 ,000 W 〜約吕00 W 

吸込仕事率 

己吕 0 W ~ 約フ 0 W 

運転音※ 

己 7 dB ~ 約己 Od 己 

コードの長さ 

己 m 

本体寸法 

(長さ) 吕 98 X (巾畐 )2 已已 X (高さ) 吕吕 Omm 

集じん容積 

1.4 L 

質量 

已 .3 kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む） 

付属品 

パワーブラシ 1 個、伸縮パイプ 1 本、ホース 1 本（そのままブラシ付舌）、 

ブラシ付す舌間用吸込 mi 個（本体に収納）、つぎ手 1 個、紙パック 1 枚（本体に装着） 


たとをは 
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